ANTONI KOZAK 


konduktor c. k. kolei północnej, 


przeżywszy lat 40, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 22 Czerwca 1894 r. 


W ciężkim smutku pozostała żona wraz z pięciorgiem dzieci zaprasza Krewnych, Kolegów, Przyjaciół 
i Znajomych na obrzęd pogrzebowy, który odbędzie się w Niedzielę dnia 24-go b. m. o godzinie 4-tej 
popołudniu z domu pod L. 18 przy ulicy Bosackiej wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


